Hou Christus self sy kerk in stand 
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Hou Chris-tus self sy kerk in stand 


ver - geefs die hel se woe - de. 


As He - re aan Gods reg - ter - hand 


re-geer Hy ons ten goe - de. 
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al - le leed 


steeds tot ons hulp ge - reed, 


! - waak die Chris - ten - dom, 


stuit Hy 
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O Christen wat op Hom vertrou, 
u moet geen onheil vrees nie. 
Sal Hy wat sy gemeente bou, 
ons nie 'n toevlug wees nie? 
Hy, oor die toekoms Heer, 
waak oor sy Woord en eer - 
Hy gee geduld in nood 
en krag en moed in dood. 

Moet geen bedreiging vrees nie. 


